LUGENIUSZ 


emer. generał 


przeżywszy lat 80, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 15 czerwca 1941 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 17 b. m. o godz. 11'k przed poł. w kaplicy 
na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


żona, dzieci, wnuki i rodzina. 


nur px CO N CO R DI A x Drukarnia Zwiazkowa, Kraköw, Mikolajska 13. 
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